P. 


EUGENIUSZ 


CZUHORSK! 


ARTYSTA MALARZ I KONSERWATOR. 


przeżywszy lat 72, po ciężkiej chorobie, zmarł w Krakowie dnia 17 lipca 1981 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 23 bm. o go- 
dzinie 9.15 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZKA I RODZINA. 
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